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laiton sont portes par des supports isolanls (fig. 36); ils fornieot

Fig. 36.

deux regions diamelralement opposees d'un nieme cjlindre fictif
et constituent la partie la plus exlerieure de Fappareil; ce sont las
inducteurs. En C{ et G2 sont deux autres segments cjlindriques de
faible largeur, disposes concentriquement aux premiers etal'inte-
rieur, commimiquantrespectivementavec Aj et A2. L'organe mobile
est constitue par un axe supportant, par une tige isolante, deux
lames M et M'de metal, portions etroites d\m nieme cjlindre, qui
peuventtourner dans I'intervalle des precedents; ils coinmuniquent
metaliiquement, a un certain moment de leur rotation, au mojen de
deux petits balais, Bi et B2, metalliques diamelralement opposes et
rennis entre eux. Les pieces cjlindriques C{ et C2 portent vis-a-vis
de A! et Ao des balais metalliques qui font communiquer les
pieces mobiles M et M' avec A{ Ci ou A2C2 a un certain moment
de la rotation.

Get appareil par-met de charger ou de decharger un condensateur.
Pour charger le condensaleur, il suffit de tourner la partie
mobile dans le sens indique par une fleche sur la figure.

En effet, supposons, par exemple, que Finducteur A{ soit charge
d\ine quantit^ tres faible d'electricite positive et que toutle reste du
sjsteme ne soit pas electrise. Pendant que.MelM' communiquent
entre eux, il se developpe par influence une faible charge positive
sur M7 et negative sur M. La rotation isole ensuite M et M' Tun de
Fautre; ces pieces emportent leur electricite et, lorsqu'elles arrivent
contre les balais de G, et C2, elles perdent la presque totalite de
leur charge, qui passe a Texterieur de A{ G^ et de A2G2 : la charge
positive de A! augmente et A2 se charge negativement. La rotatione cylindres. Deux segments cylindriques A.t et A2 en
